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TENTATIVE 

All information in this technical data sheet is tentative 
and subject to change without notice. 


12.1” SVGA 


TECHNICAL SPECIFICATION 



AA121SP06 


MITSUBISHI ELECTRIC Corp, 


Date: Feb. 24, '09 
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1. APPLICATION 

This speci f i cati on appl i es to col or T F T-L C D modu I e, AA 121S P 06. 

These specification papers are the proprietary product of Mitsubishi Electric Corporation 
("MITSUBISHI) and include materials protected under copyright of MITSUBISHI. No part of this 
document may be reproduced in any form or by any means without the express written permission 
of MITSUBISHI. 

MITSUBISHI does not assume any liability for infringement of patents, copyrights or other 
intellectual property rights of third parties by or arising from use of a product specified in this 
document. No license, express, implied or otherwise, is granted under any patents, copyrights or 
other intellectual property rights of MITSUBISHI or of others. 

MITSUBISHI classifies the usage of the TFT-LCD module as follows. Please confirm the usage 
before usi ng the product. 

(1) Standard Usage 

Computers, office equipment, factory automation equipment, test and measurement 
equipment, communications, transportation equipment(automobiles, ships, trains, etc.), 
provided, however, that operation is not influenced byTFT-LCD directly. 

(2) Special Usage 

Medical equipment, safety equipment, transportation equipment, provided, however, that 
TFT-LCD is necessary to its operation. 

(3) Specific Usage 

Cockpit Equipment, military systems, aerospace equipment, nuclear reactor control 
systems, life support systems and any other equipment. MITSUBISHI should make a 
contract that stipulate apportionment of responsibilities between MITSUBISHI and our 
customer. 

The product specified in this document is designed for "Standard Usage” unless otherwise specified 
in this document. If customers intend to use the product for applications other than those specified 
for "Standard Usage", they should first contact MITSUBISHI sales representative for it's intended 
use in writing. 

MITSUBISHI has been making continuous effort to improve the reliability of its products. 
Customers should implement sufficient reliability design of their application equipments such as 
redundant system design, fail -safe functions, anti-fai lure features. 

MITSUBISHI assumes no responsibility for any damage resulting from the use of the product that 
does not comply with the instructions and the precautions specified in this document. 

Please contact and consult a MITSUBISHI sales representative for any questions regarding this 
product. 
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2. OVERVIEW 

AA121SP06 is 12.1” color TFT-LCD (Thin Film Transistor Liquid Crystal Display) module 
composed of LCD panel, driver ICs, control circuit, and backlight unit. 

By applying 6 bit or 8 bit digital data, 800 x 600, 262k-color or 16.7M -color images are displayed on 
the 12.1" diagonal screen. I nput power voltage is 3.3V for LCD driving. 

The type of data and control signals are digital and transmitted via LVDS interface per Typ. 
40MHz clock cycle. 

I nverter for backlight is not included in this module. General specifications are summarized in the 


ITEM 

SPECIFICATION 

Display Area (mm) 

246.0(H) x 184. 5(V) 
(12.106-inch diagonal) 

N umber of Dots 

800 x 3 (H ) x 600 (V) 

Pixel Pitch (mm) 

0.3075 (H)x 0.3075 (V) 

Color Pixel Arrangement 

RGB vertical stripe 

Display Mode 

Normally whiteTN 

Number of Color 

262k(6 bit/color), 16.7M(8 bit/color) 

Luminance (cd/m 2 ) 

450 

Wide Viewing AngleTechnology 

Optical Compensation Film 

Viewing Angle (CR > 10) 

-80-80° (H ) -60-80° (V) 

Surface T reatment 

Anti-glare and hard-coating 3H 

Electrical Interface 

LVDS (6 bit/8 bit) 

Optimum Viewing Angle(Contrast ratio) 

6 o'clock 

Module Size (mm) 

280.0 (W) x 210.0 (H) x 12.0 (D) 

Module Mass (g) 

770 

Backlight Unit 

CCFL, 2-tubes, edge-light, replaceable 


Characteristic value without any note is typical value. 
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3. ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 


ITEM 

SYMBOL 

MIN. 

MAX 

UNIT 

Power Supply Voltage for LCD 

VCC 

0 

4.0 

V 

Logic 1 nput Voltage 

VI 

-0.3 

VCC+0.3 

V 

Lamp Voltage 

VL 

0 

2000 

Vrms 

Lamp Current 

IL 

0 

18 

mArms 

Lamp Frequency 

FL 

- 

100 

kHz 

Operation Temperature (Panel) Note 1,2) 

T op(Panel) 

-30 

80 

°C 

Operation Temperature (Ambient) Note2 > 

T op(Ambient) 

-30 

80 

°C 

Storage Temperature Note 2) 

T stg 

-30 

80 

°C 


[Note] 

1) M easured at the center of active area and at the center of panel back surface 

2) Top,Tstg< 40°C : 90%RH max. without condensation 


Top.Tstg >40°C : Absolute humidity shall belessthan the value of 90%RH at40°C without 
condensation. 

4. ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

(1) TFT-LCD 


Ambient temperature: Ta =25°C 


ITEM 

SYMBOL 

MIN. 

TYP. 

MAX. 

UNIT 

Remarks 

Power Supply Voltages for LCD 

VCC 

3.0 

3.3 

3.6 

V 

*1) 

Power Supply Currents for LCD 

ICC 


370 

550 

mA 

*2) 

Permissive 1 nput Ripple Voltage 

VRP 



100 

mVp-p 

VCC =+3.3V 

Logic 1 nput Voltage 

High 

VI H 

2.4 


VCC 

V 

MODE, SC 

Low 

VI L 

0 


0.8 

V 

MODE, SC 


*1) Power and signals sequence: 

tl < 10 ms 200 ms < t4 

0<t2<50ms 200ms<t5 

0<t3<50ms 0<t6 


VCC 



data: RGB DATA, DCLK, DENA, MODE, SC 
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VCC-dip conditions: 

1) When 2.6 V< VCC <3.0 V, td < 10 ms 

2) When VCC <2.6V 

VCC-dip conditions should also follow the power and signals sequence. 



*2) VCC =+3.3 V , f H =37.9 kHz, fv=60 Hz, fcLK=40 MHz 

Display image of typical is 256-gray-bar pattern (8 bit), 600 line mode. 


*3) Fuse 


Parameter 

Fuse Type Name 

Supplier 

Remark 

VCC 

FCC16162AB 

Kamaya Electric Co., Ltd. 

*) 


*) The power supply capacity should be designed to be more than the fusing current. 


(2) Backlight 

Ta =25°C 


ITEM 

SYMBOL 

MIN. 

TYP. 

MAX. 

UNIT 

Remarks 

Lamp Voltage 

VL 

- 

540 

- 

Vrms 

1 L = 12.0 mArms 

Lamp Current 

IL 

6.0 

12.0 

14.0 

mArms 

*2), *6) 

Lamp Frequency 

FL 

30 

- 

70 

kHz 

*3) 

Starting Lamp Voltage 

VS 

1000 

- 

- 

Vrms 

Ta =25°C 

1200 

- 

- 

Ta =0°C 

1320 

- 

- 

Ta =-30°C 

Lamp Life Time 

LT 

50,000 


- 

h 

*4), *5) 1 L = 12. 0mA r ms, 
Continuous operation 


[Note] 

*1) Please use synchronous inverter. 


*2) Lamp Current measurement method (The current meter is inserted in low voltage line.) 



*3) Lamp frequency of inverter may produce interference with horizontal synchronous frequency, 
and this may cause horizontal beat on the display. Therefore, please adjust lamp frequency, and 
keep inverter as far from module as possible or use electronic shielding between inverter and 
module to avoid the interference. 

*4) Lamp life time is defined as the time either when the brightness becomes 50% of the initial 
value, or when the starting lamp voltage does not meet the value specified in this table. 
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*5) The life time of the backlight depends on the ambient temperature. The life time will decrease 
under low/high temperature. 

*6) Please use the inverter which has symmetrical current waveform as follows, 

The degree of unbalance: less than 10% 

The ratio of wave height: less than V2 ±10% 



PL 


PH 



l PL : Low side peak 


The degree of unbalance = | I PH - 1 PL | / 1 rms x 100(%) 
The ratio of wave height =l PH (or l PL )/lrms 


CURRENT WAVE FORM 
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5. INTERFACE PIN CONNECTION 


(1)CN 1(1 nterface Signal) 

Used connector: FI -SEB20P-HFE (JAE) 


Corresponding connector: FI-S20S[for discrete Wire] (J AE) 


Pin 

No. 

Symbol 

Function(ISP 6 bit compatibility mode) 

Function(ISP 8 bit 
compati bi 1 ity mode) 

6 bit input 

8 bit input 

1 

VCC 

4-3.3 V Power supply 

<- 

2 

VCC 

4-3.3 V Power supply 

<- 

3 

GND 

GND 

<- 

4 

GND 

GND 

<- 

5 

Link 0- 

RO, Rl, R2, R3, R4, R5, GO 

R2, R3, R4, R5, R6, R7, G2 

RO, Rl, R2, R3, R4, R5, GO 

6 

Link 0+ 

RO, Rl, R2, R3, R4, R5, GO 

R2, R3, R4, R5, R6, R7, G2 

RO, Rl, R2, R3, R4, R5, GO 

7 

GND 

GND 

<- 

8 

Link 1- 

Gl, G2, G3, G4, G5, BO, B1 

G3, G4, G5, G6, G7, B2, B3 

Gl, G2, G3, G4, G5, BO, Bl 

9 

Link 1+ 

Gl, G2, G3, G4, G5, BO, B1 

G3, G4, G5, G6, G7, B2, B3 

Gl, G2, G3, G4, G5, BO, Bl 

10 

GND 

GND 

<- 

11 

Link 2- 

B2, B3, B4, B5, DENA 

B4, B5, B6, B7, DENA 

B2, B3, B4, B5, DENA 

12 

Link 2+ 

B2, B3, B4, B5, DENA 

B4, B5, B6, B7, DENA 

B2, B3, B4, B5, DENA 

13 

GND 

GND 

<— 

14 

CLKIN- 

Clock - 

<- 

15 

CLKIN + 

Clock 4- 

<- 

16 

GND 

GND 

<- 

17 

Link3- 

See: *2) 

RO, Rl, GO, Gl, BO, B1 

R6, R7, G6, G7, B6, B7 

18 

Link3+ 

See: *2) 

RO, Rl, GO, Gl, BO, B1 

R6, R7, G6, G7, B6, B7 

19 

MODE 

Low=ISP 6 bit compatibility mode 

High=ISP 

8 bit compatibility mode 

20 

SC 

Scan direction control. ( Low : Normal , High : Reverse) 

<- 

*1) M 

etal frame is connected to signal GND. 


*2) Recommended wiring of Pin 17,18 (6 bit input) 


LVDS 

transmitter 


1^ LOW data 

- XXXDOC 


Pin 17 
Pin 18 


or 


^ - vcc 

| 680 Q 


620 Q 


Pin 17 
Pin 18 


(2) CN 2(Backlight) 

Backlight-side connector: BHR-03(4-3)VS-lN (J ST) 
Inverter-side connector: SM04(4.0)B-BHS(LF)(SN) (J ST) 


Pin No. 

Symbol 

Function 

1,2 

CTH 

VBLH (High voltage) 

3 

CTL 

VBLL (Low voltage) 


[NotejVBLH - VBLL =VL 
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(3) ISP data mapping 

a. ISP 6 bit compatibility mode(6 bit input) 


CLKIN+/- j 


\ 

\ 


/ 

/ 

1CLK 
















w\ 

X 

>< 

+ 

o 

•a 

j 

GD 

GJ 

GD 

GJ 

GJ 


“ JC 


Linki+ '- x x x’ggtgg jgjgjg'x x 

Link2+/- )CIXZIX^EEXZZ)CZX2DCZXZXZ]CZX 

b. ISP 6 bit compatibility mode(8 bit input) 


CLKIN+/- J/ 


\ 

\ 


/ 

/ 

1CLK 
















PI 

LinkO+/- V 

GGGGD 

GG 

GJ 

GJ 

GJ 

Gi_X 

GJGG 


“ w - XZZXZZXiZXZXZXZXZXZXZDCZX 


Link2+/- xZZXZZX5^EXZZXZZX[ZXZI)CiDGD(IZX 

— ggcgcggjqgdgdgjcgcg< 

c. ISP 8 bit compatibility mode 


CLKIN+/- jf 


> 

\ 


/ 

/ 

1CLK 
















W\ 

LinkO+/- V 

X 

X 

o 

o 

GG 

GJ 

GG 

GG 

GG( 

ROY 


Linkiw - X X X~GTGrGrGrGrGG r X X 
Ltak2+ '- XZZXZZ)G^CZXZZX^lXZX3l3GD(ZZX 
Link3+ '- XZZXZZXZZX!ZXZXlIX!ZXZ3QiIXZZX 
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6. INTERFACE TIMING 

LVDS transmitter input signal 
(1) Timing Specifications 


ITEM 

SYMBOL 

MIN 

TYP 

MAX 

UNIT 

DCLK 

Frequency 

fdK 

35 

40 

42 

MHz 

Period 

tcLK 

23.8 

25 

28.6 

ns 

DENA 

Horizontal 

Active Time 

tHA 

800 

800 

800 

tcLK 

BlankingTime 

tHB 

20 

256 


tcLK 

Frequency 

fH 

35.2 

37.9 

39.2 

kHz 

Period 

tH 

25.5 

26.4 

28.4 

JUS 

Vertical 

Active Time 

tv A 

600 

600 

600 

tH 

BlankingTime 

tvB 

3 

28 

- 

tH 

F requency 

fv 

55 

60 

64.2 

Hz 

Period 

tv 

15.6 

16.7 

18.2 

ms 


[Note] 

1) DENA (Data Enable) should always be positive polarity as shown in the timing specification. 

2) DCLK should appear during all invalid period. 

3) LVDS timing follows the timing specifications of LVDS receiver 1C: THC63LVDF84B(Thine). 

4) In case of blanking time fluctuation, please satisfy following condition. 

tvBn >tvBn-l- 3(tl-l) 
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(2) Timing Chart 


a. Horizontal Timing Chart 
DCLK 


juuuuuifuuuinnnnr 


P i ret - Hrst-ra 


Last Data 


DATA 

(R,G,B) 


DENA 



tHB 

k — — H 


tHA 


AV 


t H =l/f H 


b. Vertical Timing Chart 


LINE DATA 



DENA 


tvB 

< ► 

n 

tvA 

hnmnnrm 

n 


tv=l/fv 
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(3) Color Data Assignment 
a. 6 bit input 



INPUT DATA 


R DATA 

G DATA 

B DATA 

COLOR 

R5 

R4 

R3 

R2 

R1 

R0 

G5 

G4 

G3 

G2 

G1 

GO 

B5 

B4 

B3 

B2 

B1 

BO 


MSB 





LSB 

MSB 

LSB 

MSB 


j j 


LSB 


BLACK 

0 

o ! 

o ! 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

j 0 

0 

0 

0 


RED(63) 

l 

i ! 

i ! 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


GREEN (63) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

l 

1 

1 

l 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

BASIC 

BLUE (63) 

0 

o | 

o ! 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

j 1 

1 

1 

1 

COLOR 

CYAN 

0 

o ! 

0 j 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i i 

1 

1 

1 

1 1 

; 1 


MAGENTA 

1 

1 1 

i I 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


YELLOW 

1 

1 1 

i ; 

1 j 

1 

1 

1 

1 

: i 

1 1 j 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

! o 


WHITE 

1 : 

1 I 

i I 

1 1 

1 

1 

1 

1 

I i 1 

[ 1 

1 1 

1 

1 1 

1 

i 1 1 

1 

1 

1 l 


RED(l) 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


RED(2) 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

RED 




1 I i i I 




; 1 1 I 1 










RED(62) 

1 

i ! 

1 1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


RED(63) 

1 I 

i 1 

i I 

1 

1 1 

1 

0 

0 

0 

1 0 

0 

0 

o I 

1 o 

1 0 I 

0 

0 

1 0 


GREEN(l) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


GREEN(2) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

GREEN 


1 1 I I M 





1 j 1 1 j 



j | j ! j 





11111 


GREEN(62) 

0 

0 

0 j 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


GREEN (63) 

o i 

o I 

o i 

o I 

o 1 

1 o 

1 1 

1 

1 

1 1 I 

1 

1 

o i 

0 

1 o I 

0 

0 

1 0 


BLUE(l) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 


BLUE (2) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

BLUE 



















BLUE (62) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

i j 

1 

1 

0 


BLUE(63) 

o 1 

o 1 

o 1 

: 

o 1 

0 ! 

! o 

o 1 

0 

1 o 

1 o i 

! o 

0 

1 1 

1 1 

: : 
1 1 1 

1 i 

i 1 

1 1 


[Note] 


1) Definition of gray scale 

Color (n) — n indicates gray scale level. 

Higher n means brighter level. 

2) Data 

l:High, 0: Low 
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b. 8 bit input 


COLOR 


INPUT DATA 


R7 R6 
MSB 


R DATA 

R5 R4 R3 R2 R1 RO 


LSB 


G DATA 

G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1 GO 


MSB 


LSB 


B DATA 

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 BO 


MSB 


LSB 


BASIC 

COLOR 


BLACK 


RED(255) 


0 

1 


0 0 0 
111 


0 0 0 
111 


0 0000000 


0 0000000 


0 000000 0 
0 000000 0 


GREEN (255) 


BLUE(255) 


CYAN 


MAGENTA 


YELLOW 


WHITE 


0 0 0 

0 

0 

0 

0 

1 

111 

1 

1 

i ; 

1 

0 

0 

0 

0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 0 0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1: 

1 1 

1 

1 

1 

0 0 0 

0 

0 

0 

0 

1 

111 

1 

1 

1 1 

1 

1 

1 

1. 

1 1 

1 

1 

1 

111 

1 

1 

1 

1 

0 

0 0 0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 1 

1 

1 

1 

111 

1 

1 

1 

1 

1 

111 

1 

1 

1 1 

1 

0 

0 

0 

0 0 

0 

0 

0 

1 1 j i ! i 

1 1 

1 1 

1 

1 

1 

1 1 j 1 1 1 1 

1 1! 

1 1 

1( 

1 

1 

1 

ll 

ll 1 

1 

1 

1 


RED(l) 


RED(2) 


0 0 
0 0 


RED 


0 0 
0 0 


0 0 
0 1 


0 0 0 


0 0 0 


0 0 


0 


0 0 


0 0 


0 0 0 0 


0 0 0 0 


0 0 


0 0 


RED(255) 


1 111111 1 


0 0000000 


0 000000 0 


GREEN(l) 


GREEN(2) 


0 

0 


GREEN 


0 

0 0 

0 

0 

0 

0 

o 

o 

0 

0 

o 







0 


0 0 


0 

0 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

o 

o 

0 

0 

0 

0 

0 
















GREEN(255) 


0 000000 0 


11111111 


0 000000 0 


BLUE(l) 


BLUE(2) 


BLUE 


ojoioiojojoj o 
oioioloioioi 0 


0 

0 


0 0 0 0 0 0 0 

olol ol ol o! ol o 


blue( 255) o ioioioioioio] o o ioioioioioioi o liiiiiiiiiiiiii 


0 

0 


0 0 
0 0 


0 0 
0 0 


0 0 

oli 


[Note] 

1) Definition of gray scale 

Color (n) — n indicates gray scale level. 

Higher n means brighter level. 


2) Data 


l:High, 0: Low 
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(4) Display Position and Scan Direction 

D(X,Y) shows the data number of input signal for LCD panel signal processing PCB. 
SC:Low SC:High 



CN2 


D(800,600)<- 


7 


D( 1,600) 


-7 


D (800,1) 


D(l,l) 


CN2 
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7. BLOCK DIAGRAM 


CN1 



CCFL 


CN2 



MITSUBISHI Confidential 


(15/25) AA1 21 SP06_02_00 


One step solution for LCD / PDP / OLED panel application: Datasheet, inventory and accessory! www.panelook.com 




^ Global LCD Panel Exchange Center 


www.panelook. com 




8. MECHANICAL SPECIFICATIONS 

(1) Front Side 
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(2) Rear Side 
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9. OPTICAL CHARACTERISTICS 

Ta=25°C, VCC=3.3V, I nput Signals: Typ. Values shown in Section 6 


ITEM 

SYMBOL 

CONDITION 

MIN 

TYP 

MAX 

UNIT 

Remarks 

Contrast Ratio 

CR 

0V=O°, 0H=O° 

400 

600 



*1)*2)*5) 

Luminance 

Lw 

0v=O°, 0H=O° 

360 

450 


cd/m 2 

*1)*5) 

Luminance Uniformity 

ALw 

0V=O°, 0H=O° 



30 

% 

*1)*3)*5) 

Response Time 

tr 

0v=O°, 0 h=O° 

- 

4 

- 

ms 

*1)*4)*5) 

tf 

0V=O°, 0H=O° 


12 


ms 

*1)*4)*5) 

Viewing 

Angle 

Horizontal 

0H 

CR > 10 

-65-65 

-80-80 

- 

o 

*1)*5) 

Vertical 

0V 

-45-65 

-60-80 


o 

*1)*5) 

Image sticking 

tis 

2 h 

- 

- 

- 

2 

*6) 

Color 

Coordinates 

Red 

Rx 

Ry 

0v=O°, 0 h=O° 

0.543 

0.307 

0.573 

0.337 

0.603 

0.367 

- 

*1)*5) 

Green 

Gx 

Gy 

0.288 

0.506 

0.318 

0.536 

0.348 

0.566 

Blue 

Bx 

By 

0.130 

0.125 

0.160 

0.155 

0.190 

0.185 

White 

Wx 

Wy 

0.283 

0.299 

0.313 

0.329 

0.343 

0.359 


[Note] 

These items are measured using CS1000(MI NOLTA) for color coordinates, EZContrast(ELDI M) for 
viewing angle and CS1000 or BM-5A(TOPCON) for others under the dark room condition (no 
ambient light) after more than 30 minutes from turning on the lamp unless noted. 

Condition: I L =12.0 mArms, FL=43 kHz 

Measurement method for luminance and color coordinates is as follows. 


TFT-LCD module 


0 (Field) 



Photodetector 

Luminance : 0=2° (BM-5A) 

Color coordinates : 0=1° (CS1000) 


The luminance is measured according to FLAT PANEL DISPLAY MEASUREMENTS STANDARD 
(VESA Standard). 
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*1) Measurement Point 

Contrast Ratio, Luminance, ResponseTime, Viewing Angle, Color Coordinates: Display Center 
Luminance Uniformity: point 1~5 shown in a figure below 

200 400 600 



*2) Definition of Contrast Ratio 

CR= Luminance with all white pixels /Luminance with all black pixels 

*3) Definition of Luminance Uniformity 
ALw=[Lw(MAX)/Lw(M I N )-l] x 100 


*4) Definition of ResponseTime 

White 



*5) Definition of Viewing Angle(0v, 0h) 


Normal Axis 



Right (+) 
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*6) I mage sticking: 

Continuously display the test pattern shown in the figure below for two-hours. Then display a 
completely white screen. The previous image shall not persist morethan two seconds at 25°C. 

[ Cois39fr402 1 


Rows 298-302 




| White | 
| Area 



~r 

! Black 
! Lines 



TEST PATTERN FOR IMAGE STICKING TEST 
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10. RELIABILITY TEST CONDITION 

(l)Te perat re a H t 


ITEM 

CONDITIONS 

HI H TEMPERATURE 
HI H HUMIDIT OPERATION 

40 C, 90 RH, 240 
(No o e at o ) 

HI H TEMPERATURE OPERATION 

0 C, 240 

LO TEMPERATURE OPERATION 

- 0 C, 240 

HI H TEMPERATURE STORA E 

0 C, 240 

LO TEMPERATURE STORA E 

- 0 C, 240 

THERMAL SHOC 

BET EEN 0 C (1 )a 0 C(1 ), 

100 C CLES 


(2) S o V brat o 


ITEM 

CONDITIONS 

SHOC 

(NON OPERATION) 

So e e : 14 0 / 2 (150 ) 
a eor : a oa ae, 2 

N bero o :oe o pt ea retootree ta 

perpe ar a e or a tota o opt 

VIBRATION 
(NON OPERATION) 

V brat o e e : 9. / 2 (1.0 ) 

a eor : o a 

F re e ra e: 5 to 500H 
Fre e eep rate: 0.5 o ta e/ 

D rat o : o e eep ro 5 to 500 H ea o t ree t a 

perpe ar a (ea , , a : 1 o r, tota o r ) 


( ) e t ta ar 

T e e t o t e abo etet o be aea oo: 

Pa :Nor a pa ae, oaaeote pa to.(e.o eeet) 
Part a tra or at o o t e o e part o be ore . 

Fa: No pa ae, aaeote pa to.(e. eeet) 
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11. OTHER FEATURE 

T LCD o e o p e t RoHS > re t e. 

) RoH S: Retrtoote eo erta a ar o b ta e e e tr a a 
e pet 
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12. HANDLING PRECAUTIONS FOR TFT-LCD MODULE 

P ea epa atte to tot e o o a TFT LCD pro t 

(1) ASSEMBLY PRECAUTION 


a. P ea e o tte LCD oeb ot oetare ap tor 

(re o e e a e: 0. N ). P ea e o ot be or re t e LCD o e a e b 

P ea e o ot rop, be ort tt eLCD o e a 


b. Peaee pa o aorae 

(a) Ho a e t be e e are 
re o e. 

(b) eep e t eara e bet ee LCD 
o e o te . Appro ate 1.0 

ta to a o tt e to era eo LCD 
o t e o 

() e o e part , a , FPC abea 


t t e o o e e . 

o a ot to p t tre e o LCD a ot to 


o eba raea o 
o t e eara e tee 
o et e a o t 


e t e LCD 
re o e e 
tr t re e t 

er eat t e LCD 


a erter a 
o t e eara e 


ee e t, 


err te p ate, are ta e 
o e, t e t eara e re re , a 0.5 . T eara e , e pe a , to 

be re o ere e t e a t o a part are p e e te or E M I o ter ea re. 

( ) De t e erter o at o a o e tor po t o are o a ot to e tre to 

a p abe, or otto ter ere t eLCD o ebteapabe. 

(e) eep e t eara e bet ee LCD o ea t eot er part 
pea er o a ot to ter ere t e LCD o e. Appro ate 1.0 
tee re o e e . 

()Toao oaeeato/ereaeote perat re, o er o at o o eat 
eat re ea e, t er a e o be o e. 

. P ea e o ot p or rat LCD pae raetat ar.A ooto LCD 

pa e raeb to t bare a .(Poar er , raeo LCD pa e ea to be 

a e .) 

. P ea e peo LCD pa e r a e t ab orbe t otto orot ot aeotbe oe. 
e. P ea e pe o rop oaee eaaa ater o LCD pa e r a e e ate . 

Te taaetoa epae raearatoa oor a e. 

. P ea e o ot ta e a LCD o e to p e e a re o tr t t. Re o a re o tr t 

o e a a et e otto or e . 

. P ea e o ot to eta ra e t bare a a oe oe.Aoor aeote 

eta ra e a appe r a o pre er at o o o e LCD o e . 

. P ea e a e eta ra e are be a e e e o eta ra e er arp. 

. P ea e pa atte t o to a ea re o ba t o t at t ot t e o e t 

t erter. 
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.Peaeo ette eta raeo LCD o etoND orerto eteeeto 

e ter a o e a EMI. 

.Be re to o ett e abe a t e o e tor orre t . 


(2) OPERATING PRECAUTIONS 


a. P ea e be re to t r o t e po er pp be ore o e t a o 

ab e. 

b. P ea e o ot a e ar abe re ta e ett LCD o e. T e 

o t tab e a e. I t e are a e , t t appe LCD 

ara ter t pe at o . 

. LCD ba t ta e o er t e to be o e tab e o ra at o 
te perat ret a roo te perat re. 

. T e ter a e a pee er . P ea e pa atte t o to tra 
ot er pee a pre a t o to at a pe at o . 

e. A o e at o t appe ote raea eo LCD o 

a eoa bette perat re. P ea e ta e are o a ot to a e a 
o (1) e. 

. P ea e pa atte to otto pateae patter or er o t e. I 

LCD. E e a e t appe , t a appear a t eoperato t 

. P ea e obe teaeae trto aoebe prepare or or ar 


e t apt 

are a te to t e 
oe ot at t e 

ara ter t o 

o e e a 

e a e o e 
a a e e t o e 

a e t t o 
e pro ee . 
e e tro pro t . 


(3) PRECAUTIONS WITH ELECTROSTATICS 


a. T LCD o e e CMOS 1C o r t boar a TFT LCD pa e, a ot ea to be 
a e te b e e tro tat . P ea e be are t e e tro tat b t e a o o r bo 

oet totero a oo. 

b. P ea e re o e prote to er o roteraeo LCD o e to pre e t ro 

e e tro tat o rre e. 

(4) STORAGE PRECAUTIONS 

LCD o be tore t eroo te perat ree ro e t t or a t . T eLCD 

etor o beproeeb rt rtoteto. 


(5) SAFETY PRECAUTIONS 


a. e o a te a a e or e e ar LCD , t re o e e to r LCD to p e e 

a ateo toet aaetoeaetao, o ater be b r e . 

b. la eaotoaaae a ea oe otatttea ,ao 

t oro t oapa ater. 

.Be re tot r o t epo er pp e ert or oet t e abe. 
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. I erter o be e e are to t or top t to e o er rre t ete te 
oteotea p. 

(6) OTHERS 

a. A tro et t to LCD pa e a a e eter orat o topoar er , oor ter, 

a ot er ater a , e ra e t e a t o pa ara ter t . P ea e o ot 

epoeLCD o e er tro U tra oetra or a o t e. 

b. P ea e pa atte to to a pa e e o LCD o e ot to o ta t t ot er ater a 

pre er t a o e. 

. For t e pa a bo a .peaeeea obe t t e pa a pe at o 
ata eet. 


MITSUBISHI Confidential ( 25 / 25 ) AA121SP06_02_00 


One step solution for LCD / PDP / OLED panel application: Datasheet, inventory and accessory! www.panelook.com 




